

MONO INP. B 4 CH 
MONO INP. B 8 CH 



4.9*2.420 
4 .942 .422 
PAGE 4 OF 3 







'HANTOM 




MASTER SIGN 



PS- 18 
cm - off 



P*- iZ 
APE 518 N 



P* 31 
LINE S !8N 



P4-11 
MIC SIGN 



INSERT 




PA - Z 

OVERLOAD 

MONO IN P. B 4CH 4. 942. 420 



MONO INP. B 8 CH 4. 942. 422 



PAGE 2 OF 3 







issi 



_ _ * 4 OUT 

m m P4- 23 



P 6 


P 4 


P 3 


m TAPE a " 


f 1 j MASTER SIGN. 


n~| PFL SIGN . BUS 


( 2 1 TAPE b ' OPTION 4 


iTI OVERLOAD 


rm FADER OUT 


f~3~l SCREEN 


IT1-6V 


cm 


f " 4 1 LINE Q 


f~4~~l 0 V L 


m 


m LINE b 


1~~5 | - 4 5 V 


1 S I -24V 


f~T~l SCREEN 


! g 1 ov a 


[ 6 } + 45 V 


m 


m + 45 V 


f 7 1 OV A 


m 


m - 24V 


m-45 V 


m 


r 9l + 48 V 


r 9 1 ov l 


j 40 j PHANTOM 


pfol MPX 


Hoi - 6 V 


DU) 


[ 44 ) MIC. SIGN. 


pfTI PFL CONTR . 


DZ3 


mi GEN. 0 


fTTI P. SOLO CONTR 


UB 


rm GEN. b 


rm 


fTT] mic o 


mi 


rm OV A LEFT 


{ 4 5 "l MIC. b 


i~Ts1 AUX 4 R OUT 


pm FADER INP. 


f 46 1 SCREEN 


pnn AUX 4 L OUT 


i~46l CH - OFF 


r 47 1 MIC. CUT 


rm AUX 3 OUT 




Hel 


F7e~| AUX 2 OUT 




DU3 


rm AUX 4 OUT 




rzoi 


ITol OV A 




1 24 ) PF OUT TO TB . 


QT] 35 8 OUT 




f 22 1 CH 4 PAN. /BAL. 


f 2 2 1 > 6 OUT 




f 2 3l OV INT. 


[~23l 2 4 OUT 




[ 24 j CH 2 PAN. /BAL. 


rm x 2 out 




1~2S~1 AF OUT 


rm ov ref 




i 26 I OVA 


i 26 ) 2 4 OUT 




1 27 | PF OUT 


rm z 3 out 




r~28] OVA 


f 28 1 2 5 OUT 




[ 29 1 P- FILTER OUT 


rm z 7 out 




f~T5] P_ FILTER IN 


rm PFL SIGN. BUS 




[3 4 1 LINE SIGN . 


fm PFL/P SOLO R 




finn TAPE SIGN OPTION 4 


(~32l PFL/P. SOLO L 





5534 OPAMP 
LF 3 5 4/ TL 074 



DUAL OPAMP 
55 32/4559 



PS-42 P3-44 

P-SOLO PFL 

CONTROL CONTROL 



MONO INPUT B 
MONO INPUT B 



46.J2.83 

fa 



4CH 

8CH 



mi 

















‘HA NTOM 




INSERT 




Mfltl 





IND. POS.NO. PART NO. 



A 1 1.912.197.00 

A 2 1.912. 198. OC 

C 1 59.05.1681 

C 2 59.05.1681 

C 3 59.06.0102 

C 4 59.22.6220 

C 5 59.34.2220 

C 6 59.06.0223 

C 7 59.34 .2220 

C 8 59.06.0223 

C 9 59.34.4221 

C....10 59.22.6220 

C. ... 11 59.22.5470 

C .... 1 2 59.34.4221 

C .... 1 3 59.22.6220 

C .... 1 4 59.22.2221 

C .... 1 5 

C. . ..16 59.05.1681 

C .... 1 7 59.05.1681 

C .... 1 8 59.06.0682 

C .... 1 9 59.34.5391 

C....20 59.22.4101 

C....21 59.22.2221 

C .... 22 59.22.4101 

C .... 2 3 
C .... 2 4 

C .... 2 5 59. 22.4iol 

C .... 26 59.22.4101 

C .... 2 7 59.22.4101 

C .... 2 8 59.06.0223 

C .... 2 9 59.22.2221 

C .... 30 59.34.2220 

C. ...31 59.34.4101 

C....32 59.22.2221 

(01) C....33 

(01) C....34 59.06.0682 

S T U D E R (03) 84/10/04 TA 



VALUE SPECIFICATIONS / 



SWITCH -BOA RD-B1 
SWITCH-BOARD- B2 



680 


IL 

CL 


1% 


500V 


PP 


680 


PF 


1% 


500V 


PP 


1 


nF 


10% 


50V 


PE 


22 


uF 


-20% 


25V 


EL 


22 


PF 


5% 




CE 


22 


nF 


10% 


50V 


PE 


22 


PF 


5% 




CE 


22 


nF 


10% 


50V 


PE 


220 


PF 


5% 




CE 


22 


uF 


-20% 


25V 


FL 


47 


uF 


-20% 


25V 


EL 


220 


PF 


5% 




CE 


22 


uF 


-20% 


25 V 


EL 


220 


uF 


-20% 


6 V 


EL 


not used 








680 


PF 


1% 


500V 


PP 


68U 


pF 


1% 


500V 


PP 


6.8 


nF 


5% 


50V 


PE 


390 


pF 


5% 




CE 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 


220 


uF 


-20% 


6 V 


EL 


100 


uF 


-20% 


1 6 V 


EL 


not used 








not used 








100 


uF 


-20% 


16V 


EL 


100 


uF 


-20% 


I6V 


EL 


100 


uF 


-20% 


16V 


EL 


22 


nF 




50V 


PE 


220 


uF 


-20% 


6 V 


EL 


22 


pF 


5% 




CE 


100 


PF 


5% 




CE 


220 


uF 


-20% 


6 V 


EL 


not used 








6.8 


nF 


-20% 


50V 


PE 



M0N0-INPUT-UNIT-B-4CH/8CH 



EQUIVALENT MANUF. 



1.912.120.00 PAGE 1 



POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF 


C .... 3 5 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 36 


59.06.0223 


22 nF 




50V 


PE 


C .... 37 


59.06.0223 


22 nF 




50V 


PE 


C .... 38 


59.06.5474 


470 nF 


5% 


50V 


PE 


C. . ..39 


59.06.5474 


470 nF 


5% 


50V 


PE 


C....40 


59.06.5474 


470 nF 


5% 


50V 


PE 


C .... 4 1 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 42 


59.05 .2222 


2.2 nF 


2.5% 


50V 


PP 


C. . . .43 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 


C . . . . 44 


59.22.4101 


ICO uF 


-20% 


16V 


FL 


C .... 4 5 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 4 6 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


C .... 47 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


C .... 4 8 




not used 








C .... 4 9 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


25 V 


EL 


C .... 50 


59.05.1103 


1.0 nF 


1% 


50V 


PP 


C .... 5 1 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 5 2 




not used 








C .... 5 3 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 5 4 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


C .... 5 5 


59.05.2152 


1.5 nF 


2.5% 


50V 


PP 


C .... 5 6 


59. 12.7123 


12 nF 


1% 


50V 


PS 


C .... 5 7 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PE 


C .... 5 8 




not used 








C .... 5 9 


59.22.4101 


ICO uF 


-20% 


16V 


EL 


C • ... 60 


59.22.6220 


2 2 uF 


-20% 


25V 


EL 


C .... 6 1 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




CE 


C .... 6 2 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C ... .63 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 6 4 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


C . ... 6 5 


59.05.2153 


15 nF 


2. 5% 


50 V 


PP 


C .... 6 6 


59.22.4101 


lOu uF 


-20% 


16V 


EL 


C....67 


59.22.41ul 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 6 8 


59.06.0223 


2 2 nF 


lu% 


50V 


PE 


C .... 6 9 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




CE 


C .... 7 0 


59.06.0223 


2 2 nF 


10% 


50V 


PE 


C. . . .71 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




CE 



S T U D E R (03) 84/10/04 TA 



MONO- INPUT-UNI T-B-4CH/8CH 



1.912.120.00 



PAGE 



2 




IND. 



S T U 



IND. 



S T U 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MaNUF. 



C • • • • 7 2 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 


C .... 7 3 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 7 A 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C. . . .75 


59.34.4101 


100 pF 


5% 




CE 


C .... 7 6 


59.34.2220 


22 pF 


5% 




CE 


C....77 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 7 8 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 7 9 


59.34.2220 


2 2 pF 


5% 




CE 


C .... 8 0 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 8 1 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C .... 8 2 


59.3h.2220 


2 2 pF 


5% 




CE 


C .... 8 3 


59.22.A1J1 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C . . . . 84 




not used 








C .... 8 5 


59.06.0682 


6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 8 6 


59.06.0682 


6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 8 7 


59.06.0682 


6.8 n F 




50V 


PE 


C .... 8 8 


59.06.0682 


6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 8 9 


59.06.0682 


* 6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 9 0 


59.06.0682 


* 6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 9 1 


59.06.0682 


* 6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 9 2 


59.06.0682 


* 6.8 nF 




50V 


PE 


C .... 9 3 


59.06.0682 


6.3 nF 




50V 


PE 


C .... 9 4 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C .... 9 5 


59.06.0682 


6.8 nF 




50 V 


PE 


C .... 9 6 


59.34.4222 


220 pF 


5% 




CE 


C....97 


59.06.0682 


6.3 n F 




50V 


PE 


C .... 9 3 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C .... 9 9 


59.06.0682 


6.3 nF 




50V 


PE 


C . . . 1 OG 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C ... 1 0 1 




not used 








C . . .102 




not used 








C ... 1 03 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 


C ... 1 04 


59.34.4221 


220 pF 


5% 




CE 


C ... 1 0 5 




680 pF 


1% 


5uOV 


PP 


C ... 1 06 




680 pF 


1% 


500 V 


PP 


C ... 1 07 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PE 


C ... 1 08 


59.06.0223 


2 2 nF 


10% 


50V 


PE 


» E R (03) 


84/10/04 TA 


MONO-INPUT 


-UNIT- 


3-4CH/8CH 



59051681 option 1 

59051681 option 1 



1.912.120.00 PAGE 3 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF . 



C ... 1 09 




not used 








C . . . 1 1 Q 




not used 








C...111 




not used 








0 1 


50.04.0125 


1 N 4 4 4 8 






any 


D 2 


5C. 04. 0125 


1N4448 






any 


□ 3 


50.04.0125 


1N4443 






any 


D 4 


50.04.0125 


1N4448 






any 


D 5 




not used 








D 6 


50.04.0125 


1N4448 






any 


D 7 


50.04.1112 


Z 5.1V 


4 0 u m W BZX83C 5. It BZX55C 5. 


It 7 P D 5.1 


0 8 


50.04.0125 


1N4448 






any 


D 


50.04.0125 


IN 444 8 






any 


0. ... 10 


50.04.0125 


1 N 444 8 






any 


D .... 1 1 


50.04.0125 


1 N 4 4 4 8 






any 


□ .... 1 2 


50.04.0125 


1N4448 






any 


D. ... 13 


50.04.0125 


* 1N4448 






any 


0. ... 14 


50.04.0125 


1 N 4 4 4 0 






any 


D .... 1 5 


50.04.0125 


1 N 4 4 4 8 






any 


D .... 1 6 


50.04.ul25 


4 1 N 4 4 4 8 






any 


D....17 


50.04.0125 


1N4443 






any 


D. ... 18 


50.04.0125 


* 1N444Q 






any 


□••••19 


50.04.0125 


* 1N4440 






any 


D. ... 20 


50.04.0125 


1 N 4 4 4 8 






any 


□ .... 2 1 


50.04.0125 


1N4448 






any 


D .... 2 2 


50.04. 0125 


1 N444 8 






any 


D. ... 23 


50.04.0125 


1N4448 






any 


0 .... 2 4 


50.04.0125 


IN 44 4 8 






any 


0 L . . . .1 


50.04.2111 


M V 5 7 5 3 


red 




G I t H P 


DL. . . .2 


50.04.2111 


MV5753 


red 




G I t HP 


IC... .1 


50.05.0244 


NE5534NB 


single op. amp. 


1 ow no i se 


Si g t Ra 


I C .... 2 


50 . 09. ul06 


NE 553 2 AM 


dual op. amp. 


low noise 


S i q t E x t Ra 


IC... .3 


50.09.01u6 


N E 5 5 3 2 AN 


dual op. amp. 


1 ow noise 


S i q t E x t Ra 


I C .... 4 


50.09.0103 


TL 071 


single op. amp. 




T I 


I C . . • .5 


50.09.0105 


N E 5 5 3 2 


dual op. amp. 




S i g t E x t R a 


D E R (03) 


84/10/04 TA 


MONO- INPUT 


-UNIT-B-4CH/3CH 


1.912.120.00 


PAGE 4 




INO. 



S T U 



I NO • 



S T U 



POS • NO • PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IC.. 


• .6 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op. amp. 


T I , S i g , Ra 


IC.. 


. .7 


50.07.0081 


C 0408 1 


2 input and-gate 


CMOS Fc, Mot, RCA 


I C « • 


. . 8 


50.07.0049 


CD4049 


hex. inverter 


CMOS Fc » Mot 


IC.. 


. .9 


50.09.0107 


RC 45 59 


dual 


op. amp. 


R a * N E C 


IC. . 


.10 


50.09.0107 


RC 45 59 


dual 


op. amp. 


R a , N E C 


IC.. 


.11 


50.05.0158 


NE 555 


timer 




S i q , Mot , NSC 


IC.. 


.12 


50.09.0105 


NE5532 


dual 


op. amp. 


S i q, Ex* Ra 


IC.. 


.13 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op. amp. 


T1 , S i g , Ra 


IC.. 


.14 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op. amp. 


TI,Sig,Ra 


I c . . 


.15 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op. amp. 


TI t S i g * Ra 


i c • . 


.16 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op . amp . 


TI , S i g, Ra 


IC. . 


.17 


50.05.0243 


NE5534N 


single 


op. amp. 


TI , S i g , Ra 


L a . . 


..1 1 


.022.207.00 




hf-s ym. 


choke 


St 


P... 


. . 3 


54.11.2007 


2*8 pin 


euroconnector 


Bu 


P... 


. .4 


54.01.0359 


2*16p i n 


eu roconnec tor 


9u 


P. . . 


• .6 


54.01.0359 


2 * 1 6 p i n 


euroconnector 


Bu 


Q . * . 


• • 1 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NSfMot»Si x 


Q • . . 


. .2 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS , Mot , $ i x 


Q . . . 


. .3 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Si x 


Q . . . 


. .4 


50. 03. 0350 


J 112 


N-JFET 




N S t Mot * S i x 


Q. . . 


• • 5 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q . . . 


. .6 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q * • . 


. .7 


50.03.0350 


J 112 


n-jfet 




NS* Mot. Six 


Q. . • 


. .8 


50.03. 0436 


8C 237 


NPN IOlOOmA, B> 100 anv 


Q . • . 


. .9 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mott Six 


Q • . . 


.10 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S , M o t , S i x 


Q... 


.11 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q . . • 


.12 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S , M o t , S i x 


Q . . . 


.13 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q . . « 


.14 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS , Mot , S i x 


Q . • . 


.15 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


U . . . 


.16 


50.03.0350 


J 112 


N-JFET 




N S , M o t , S i x 


Q • • • . 


.17 


50.03.U35C 


* J 112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q . . . c 


.18 


50.03.0350 


* J 112 


N-JFET 




NS , Mot , S i x 


0 E R 


(03) 


84/10/04 TA 


MONO-INPUT 


-UNIT-B 


-4CH/8CH 
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POS. NO • 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT MANUF. 


Q .... 1 9 


50.03.0350 


* J 


112 


N-JFET 




NS, Mot, Si x 


Q .... 2 0 


50.03.0350 


* J 


112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q .... 2 1 


50.03.0350 


* J 


112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q .... 2 2 


50. 03. 0350 


* J 


112 


N-JFET 




NS , Mot , S i x 


Q .... 2 3 


50.03.0350 


* J 


112 


N - J F E 


T 




NS,Mot»Six 


Q . ... 2 4 


50.03.0350 


* J 


112 


N-JFET 




N S , M o t , S i x 


Q .... 2 5 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


U .... 2 6 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 




NS, Mot, Six 


Q .... 2 7 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 




NS , Mot , S i x 


Q .... 2 8 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 




N S , M o t , S i x 


Q .... 2 9 


50.03.0350 


J 


112 


N- JFE 


T 




NS, Mot, Si x 


Q .... 3 0 


50. 03. 0350 


J 


112 


N- JFE 


T 




NS, Mot, Six 


R 1 


57.11.3103 


10 


kOhrn 


1% 


0.250 


MF 




R 2 


57.11.3103 


10 


k O h m 


IX 


U.2 50 


MF 




R 3 


57.11.3432 


4.3 


kOhm 


IX 


0.25 W 


MF 




R 4 


57.11.3432 


4.3 


kOhrn 


IX 


0.2 50 


MF- 




R 5 


57.11.4152 


1 . 5 


kOhrn 


5% 


0.2 50 


MF 




R 6 


57. 1 1.4223 


22 


kOhrn 


5% 


0.25 0 


MF 




R 7 


57.11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.250 


MF 




R 8 


57.11.4104 


iOO 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 W 


MF 




R 9 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0.250 


MF 




R .... 1 0 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


IX 


0.250 


MF 




R .... 1 1 


57.11.3162 


1.6 


k 0 h m 


IX 


0.2 50 


MF 




R .... 1 2 


57.11.3123 


12 


kOhm 


IX 


0.250 


MF 




R....13 


57.11.3561 


5 60 


0 h in 


IX 


0 • 2 5 0 


MF 




R. ... 14 


57.11.3362 


3.6 


kOhm 


IX 


0.250 


MF 




R. ... 15 


57.11.3153 


15 


kOhm 


IX 


0 • 2 5 0 


MF 




R. ... 16 




not 


used 










R. ... 17 


57.11.3331 


330 


Ohm 


IX 


0.2 50 


MF 




R. ... 18 


57.11.3470 


47 


Ohm 


IX 


0. 25W 


MF 




R. ...19 


57.11.4104 


100 


kOhrn 


5 X 


0.250 


MF 




R. . . .20 


57.11.4472 


4.7 


kOhm 


5 X 


0. 250 


MF 




R . ♦ . • 2 i 


57.11.4471 


470 


Ohm 


5X 


0.250 


MF 




R. ...22 


57.11.4101 


1 00 


Ohm 


5X 


0.250 


MF 




R .... 2 3 


1 .010.002. 58 


10 


k 0 h m 


2 OX 


p o s . log. 


variable resistor St 


R. ... 24 


57.11.4332 


3.3 


k Ohm 


5X 


0.250 


CF 




0 E R (03) 84/10/04 TA 


MONO- INPUT 


-UNIT- 


-B-4CH/8CH 


1.912.120.00 PAGE 6 




IND. 



S T U 



IND. 



S T U 



POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 
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R....25 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 2 6 


57.11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 2 7 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R .... 2 3 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


IX 


0.25W 


MF 








R .... 2 9 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


0.25W 


MF 








R .... 3 O 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


MF 








R .... 3 1 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


5 % 


0.25W 


MF 








R .... 3 2 


57.11.4101 


100 


Ohm 


5% 


0.25rt 


MF 








R .... 33 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


IX 


0.25W 


MF 








R. ...34 


57.11.3432 


4.3 


kOhm 


IX 


0.25W 


MF 








R....35 


58.01.8502 


5 


kOhm 


10% 












R .... 36 


57.11.4182 


1.8 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R .... 3 7 


57.11.4472 


4.7 


kOhm 


5% 


0.25W 


MF 








R .... 38 


57.11.3132 


1.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R .... 3 9 


1.010.001.58 


10 


kOhm 


20% 


1 i n. 




var i able 


res i stor 


St 


R .... 40 


57.11.4472 


4.7 


kOhin 


5% 


0.25W 


MF 








R .... 4 1 


57.11.3132 


1.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R .... 42 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


MF 








R....43 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R. • • .44 


57.11.3472 


4.7 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R. • . .45 


57.11.3473 


47 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R .... 46 


57.11.3473 


47 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


CF 








R .... 47 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 48 


57.99.0209 


5.6 


Ohm 






PTC 


Phil » ps 


Nr. 2322 662 


91005 


R .... 49 


57.99.0209 


5.6 


Ohm 






PTC 


Philips 


Nr. 2322 662 


91005 


R . • • . 30 


57.99.0209 


5.6 


Ohm 






PTC 


Phi 1 i p s 


Nr. 2322 662 


91005 


R .... 5 1 


57.99.0206 


50 


Ohm 






PTC 


Phil i ps 


Nr. 2322 660 


91008 


R .... 5 2 


57.11.4682 


6.8 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R .... 5 3 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 54 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. ... 55 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 5 6 


57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 


0.25H 


CF 








R .... 5 7 


57.11.4682 


6.8 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 5 8 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R. ... 59 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. . . .60 


57.11.4682 


6.8 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R .... 6 1 


57.11.6106 


10 


MOhm 


10% 


0.25W 


CF 
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R .... 6 2 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5.% 


0.25W 


CF 


R .... 6 3 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R.. . .64 


57.11.4682 


6.8 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R .... 6 5 


57.11.4335 


3.3 


MOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R .... 66 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R....67 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


U.25H 


CF 


R . ... 6 8 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R .... 6 9 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


Q.2 5W 


CF 


R....70 


57.11.3202 


2 


kOhm 


1% 


0.25 


CF 


R....71 


57.11.4335 


3.3 


MOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R .... 7 2 


57.11.4104 


100 


kOhrn 


5% 


0.2 5W 


CF 


R. ... 73 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R....74 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R .... 7 5 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R .... 7 6 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R....77 


57.11.4223 


2 2 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R .... 7 8 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R....79 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R . ... 8 0 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R .... 8 1 


57.11.4224 


220 


kOhm 


5% 


0 .2 5W 


CF 


R .... 8 2 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R • • • • 83 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


U.2 5W 


CF 


R . . . . 84 


57.11.3102 


1 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


CF 


R .... 8 5 


57.11.3473 


47 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


CF 


R .... 8 6 


57.11.3822 


8.2 


kOhm 


1% 


U.2 5W 


CF 


R .... 8 7 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R....88 


57.11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 


R. ... 89 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0. 2 5W 


CF 


R .... 90 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R....91 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 


R. . ..92 


57.11.4331 


330 


Ohm 


5% 


0.2 5U 


CF 


R....93 


57.11.4102 


1 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 W 


CF 


R. ...94 


57.11.6106 


10 


MOhm 


3 0% 


0.25W 


CF 


R....95 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R ... .96 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.2 5W- 


CF 


R .... 9 7 


57.11.4121 


120 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 


R....98 


1.010.003. 58 


4.7 


kOhm 


20% 


1 in. 


variable resistor 



MANUF . 



St 
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manuf. 


R .... 99 


57.11.4121 


120 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 








R...100 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R • • • 1 0 1 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


G.25W 


CF 








R. . .102 


57.11.3682 


6.8 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R...103 


57.11.3562 


5.6 


kOhm 


IX 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 04 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5*. 


0.2 5W 


CF 








R...105 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R. . .106 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R • » « 1 0 7 




100 


kOhm 


10% 


neg • 1 og • var i abl e resistort 


see 


R98 


St 


R • • • 1 0 8 


57.11.4561 


560 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 








R...109 1 


.010.005.58 


4.7 


kOhm 


20% 


1 i n. 


var i abl e res i stor 






St 


R • • • 1 1 0 


57.11.4561 


5 60 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 








R...111 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R • • • 1 1 2 


57. li. 4103 


10 


kOhm 


5% 


U.25W 


CF 








R. . .113 


57.11.4105 


1 


MOhrn 


5% 


0.25W 


CF 








R. . .114 


57.11.4105 


1 


MOhm 


5% 


0.25N 


CF 








R • • • 1 1 5 


57. li. 3472 


4.7 


kOhm 


1% 


0 • 2 5 W 


CF 








R • • . 1 1 6 




i 00 


kOhm 


10% 


neg • 1 og. var i abl e resistor* 


see 


R 1 09 


St 


R...117 




100 


kOhm 


10% 


neg. 1 og. var i abl e resistor* 


see 


R 1 09 


St 


R...118 


57.11.3512 


5.1 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 1 9 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 20 


57.11.4335 


3.3 


MOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R...121 


57.11.410.3 


10 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








k ... 1 2 2 


57. li. 4331 


330 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 2 3 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 24 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.25 W 


CF 








R...125 


57.11.4121 


1 20 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R...126 1 


.010.003.58 


4.7 


kOhm 


20% 


1 i n. 


var i abl e res i stor 






St 


R ... 1 2 7 


57.11.4121 


120 


Ohm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R. . . 128 


57.11.3662 


6.8 


kOhm 


1% 


0.2 50 


CF 








R ... 1 29 


57.11.3562 


5.6 


kOhm 


1% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 3 0 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R...131 


57.11.41U3 


10 


kOhrn 


5% 


0.2 5W 


CF 








R...132 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.25 W 


CF 








R...133 


57'. 11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R...134 


57.11.3472 


4.7 


kOhrn 


1% 


0.25W 


CF 








R...135 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 
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PART NO. 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 


R ... 1 36 




100 


kOhm 


10% 


neg. 1 


og. var i abl e 


resistor* see 


R 126 


St 


R ... 1 3 7 


57.11.4223 


22 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 3 6 


57.11.4182 


1.8 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 39 


57.11.4330 


33 


Ohm 


5% 


0.25W 


CF 








R. .. 140 


57.11.3103 


10 


kOhm 


1% 


0.25W 


CF 








R. ..141 


57.11.4102 


1 


kOhm 


5% 


0.25 W 


CF 








R ... 142 


57.11.4471 


470 


Ohm 


5% 


G.25W 


CF 








R ... 1 43 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 44 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 45 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0 . 2 5W 


CF 








R ... 1 46 


1.010.004.58 


10 


kOhm 


10% 


pos. 1 


og. var i abl e 


res i stor 




St 


R ... 1 47 




10 


kOhm 


10% 


n e g . 1 


og. variable 


r es i s tor * see 


R 1 46 


St 


R ... 1 48 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R...149 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. ..150 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 5 1 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 5 2 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.2 5 W 


CF 








R. .. 153 


57.11.4332 


3.3 


kOhrn 


5% 


0.25W 


CF 








R ... 1 54 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. . . 155 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.2 5 'A 


CF 








R ... 1 56 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25 W 


CF 








R ... 1 57 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0 . 2 5 W 


CF 








R ... 1 5 8 


57.11.4471 


470 


Ohm 


5% 


0 . 25W 


CF 








R ... 1 5 9 


57.11.4333 


33 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. .. 160 


1.369.150.03 


10 


kOhm 


20% 


pos . 1 


og. var i abl e 


r es i stor 




St 


R...161 


57.11.4332 


3 . 3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R . . . 162 


1.369.150.03 


10 


kOhm 


20% 


pos . 1 


og. var i abl e 


res i stor 




St 


R ... 1 63 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R. .. 164 


1.369.150.03 


10 


kOhm 


20% 


pos . 1 


og. var i abl e 


r es i s tor 




St 


R. . .165 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0. 2 5W 


CF 








R ... 1 66 


1.010.006.58 


4.7 


kOhm 


20% 


Tin. 


var i abl e 


r es i s tor 




St 


R. . . 167 




10 


kOhm 


20% 


neg. 1 og. var i abl e 


resistor* see 


R 1 66 


St 


R ... 1 6 8 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 








R. . .169 




10 


kOhm 


20% 


pos • 1 


og. variable 


resistor* see 


R 1 66 


St 


R. ..170 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0 • 2 5 W 


CF 








R ... 1 7 1 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R ... 1 72 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.2 5W 


CF 
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R...173 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R...174 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


u. 2 5H 


CF 


R ... 1 7 5 


57.11.4104 


100 


kOlim 


5% 


Q.25W 


CF 


R. . * 176 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5 X 


G.25W 


CF 


ft ... 1 7 7 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


Q.25W 


CF 


R « . . 178 


57.11.4104 


1 00 


kOhm 


bX 


0.25N 


CF 


R...179 


57.11.4104 


100 


kOhm 


bX 


0.25W 


CF 


R . • • 1 SO 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0. 25*1 


CF 


R...181 


57.11.4332 


3.3 


kOhw 


5% 


0.25W 


CF 


K ... 1 8 2 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


G.25W 


CF 


R ... 18 3 


57.11.4104 


lOu 


kOhm 


5 X 


Q.25W 


CF 


R. . « 1 8 4 


57.11.4104 


lOQ 


kOhm 


5% 


0.25N 


CF 


R ... 185 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5 X 


Q.25N 


CF 


R. .. 186 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


bX 


U.25N 


CF 


R ... 1 8 7 


57.11.4104 


100 


kOhJi 


5% 


0. 25W 


CF 


R ... 1 88 


57.11.4104 


100 


kOhm 


5% 


0.25 W 


CF 


R...189 


57.11.4104 


100 


kOforo 


5% 


0.2 5 W 


CF 


R ... 1 9 0 


57.11.4104 


i 00 


kOhtfl 


5% 


0.2 50 


CF 


R ... 1 9 1 


57.11.4332 


*3.3 


kOhm 


5% 


G.25W 


CF 


R...192 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


5% 


0.25N 


CF 


R ... 1 9 3 


57.11.4104 


«1 00 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R . * * 1 94 


57.11.4104 


*iGQ 


kOhrn 


5% 


Q.25N 


CF 


R ... 1 9 5 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


bX 


G.25N 


CF 


R. . • 19 6 


57.11.4332 


*3.3 


kOhm 


5% 


0.2 5U 


CF 


R ... 1 97 


57.11.4104 


00 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R...198 


57.11.41 04 


*100 


kOhm 


5>X 


0.2 5W 


CF 


R ... 1 99 


57. li. 4104 


*100 


kQh® 


5% 


U.2 5U 


CF 


R...200 


57.11.4104 


*10o 


kOhm 


5 % 


0.25W 


CF 


R ... 2 0 1 


57.11.4332 


*3.3 


kOhm 


5% 


U.25W 


CF 


R. ..202 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R. . .2 03 


57.11.4104 


* 1 00 


kOhrn 


5% 


0.2 5W 


CF 


R . « • 2 04 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R...205 


57. li. 4104 


*1 Ou 


kOhm 


5% 


0.25N 


CF 


R . . . 2 06 


57.11.4332 


*3.3 


k Ohm 


5% 


0.25W 


CF 


R . . . 2 0 7 


57. 11 *4104 


*100 


kQhm 


bX 


Q.25'4 


CF 


R . * . 2 0 6 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


5% 


0.25W 


CF 


R...209 


57.11.4104 


*100 


kOhm 


5% 


0.2.5W 


CF 
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R ... 2 1 0 


57.11.4104 


*100 kQhm 


5% 


0.2 5W 


CF 








R ... 2 1 1 


57.11.4103 


10 kOhm 


5X 


0 . 2 5W 


CF 








R ... 2 1 2 


57.11.4104 


1 00 kOhm 


5X 


0.2 5 W 


CF 








R ... 2 1 3 


57.11.4104 


I 00 kOhm 


bX 


Q.2 5W 


CF 








R...214 


57.11.4103 


10 kOhm 


bX 


0.25W 


CF 








R . . .21 5 


57.11.4104 


100 kQhn 


bX 


0.25W 


CF 








R * « « 2 1 6 


57.11.4104 


100 kOhm 


bX 


0.2 5N 


CF 








R ... 2 1 7 


57.11.4104 


100 kOhm 


bX 


G.25W 


CF 








R.. .213 


57.11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25M 


CF 








R ... 2 1 9 


57. li. 4104 


100 kOhm 


b% 


Q.25W 


CF 








R . . • 2 2 0 


57.11.4104 


1 00 kQUin 


bX 


Q.2 5W 


CF 








R ... 2 2 1 


57.11.4103 


10 Ik O h m 


5% 


0.25 W 


CF 








R ... 2 2 2 


57. 11.4104 


100 kOhm 


bX 


G.2 5N 


CF 








R ... 2 2 3 


57.11.4104 


100 kOhm 


bX 


0.25 W 


CF 








R . . .224 


57 • 11.4104 


100 k Ohm 


bX 


0.25 U 


CF 








R . . . 2 2 5 


57.11.4223 


22 kOhm 


bX 


0.2 5W 


CF 








R . . .226 




i • 5 k Otim 


IX 


0 • 2 5 W 


MF 


57113152 option 


1 




R...227 




3.9 kOhm 


IX 


0.2 5 W 


MF 


57113392 option 


1 




R.. .228 




3.9 kOhm 


IX 


0 m2 5W 


MF 


57113392 option 


1 




R ... 2 2 9 




1.5 kOhfi 


IX 


0 . 2 5 W 


MF 


57313 152 option 


1 




S ..... 3 


55.15.0002 


2*U 






button: 


5 5030 304 ye 1 1 ow 






S .... .4 


1.912.120.03 


2*U 














S . • • * * 5 




2*U 


see S4 










S ..... 6 




2*U 


see S4 










S ..... 7 


55.15.0002 


2*U 






bu t ton : 


55030305 green 






S ..... 3 


55.15.0003 


2*U 


2u gold 


button : 


55030310 white 






S ..... 9 


55.15.0012 


2*U 






button : 


55150106 red 




ITT 


S....1G 


55.15.0003 


2*y 


2U gold 


button: 


55030303 red 




I T.T 


S .... 1 1 


55.15.0003 


2*U 


2U gold 


button : 


55030303 red 




ITT 


S .... 1 3 


1.369.150.03 


1*U 


comb i ned with 


i variable resistor R 160 




St 


S 1 4 


1.369.150.03 


1*U 


cofnb i ned with 


i var i abl e res i s tor R 162 




St 


S .... 1 5 


1.369.150.03 


1*U 


comb i 


ned w i t h 


i variable resistor R 164 




St 


S * • • .16 


1.0 10.006. 59 


1*U 


combined with 


i variable resistor R 166 




St 


S.. ..17 


55.15.0002 


* 2*U 






button : 


55030303 red 




ITT 


S . . ..18 


55.15.0002 


* 2*U 






button : 


5 50303C 3 red 




ITT 


S . * ..19 


55.15.0002 


2*U 






button : 


55030303 red 




ITT 


) E R (03) 84/10/04 TA 


MONO- INPUT-UNIT 


-B-4CH/8CH 


1.912. 12Q.0Q PAGE 


12 




pos.no 



PART NO 



VALUE 



PtCIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf 



I NO. 



5.. ..2G 55.15.0002 2*U 

(02) S....21 55. 15. 0002 2*U 

(02) S....22 55.15.0002 2*U 

5.. ..23 55.15.0002 * 2^U 

5.. ..24 55.15.0002 * 2*U 



T 1 1.022.417.00 

T 2 1.022.451.00 

..... 1 1.128.072.01 9-wire 

W ..... 2 1. 123.072. j 1 9 -wire 

vi • • • • • 3 * * 

W 4 ftft 

W 5 ** 

W ..... 6 ft ft 



XDL . . . 1 i .010.012. 50 
X0L...2 1.010.012.50 







button : 


55030303 


red 


ITT 






button : 


55030303 


red 


ITT 






button : 


5 5030303 


red 


ITT 






bu t ton : 


55030303 


red 


ITT 






button: 


55030303 


red 


ITT 


nput 


t r a f o 


1:3.14 






St 


n p u t 


t raf o 


1 : 0 • 62 






St 



flatcable 
M a t c a d 1 e 



L E D - h o 1 d e r St. 

LED - Li older St 



S T U D F R (03) 84/10/04 T* MONO- I NPUT-Udl T-B-4CH/3CH 



1.9] 2. 1 20.00 PA OE 13 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



* ONLY 8-CHANNEL 1.912.122.00 



** ONLY 4-CHANNEL 



01 83/12/16 elimination of phase- sw i tch i ng noise 

02 84/02/08 S 17 S18 only 8CH 1.912.122.00 

03 84/10/04 suppression of high frequency 
option l: tape-input replaces gen-input 

C E = Ce r am i c t CF=Carbon Film? EL = E1 ectrol yt. i c » MF=Metal Film? 

PE = Pol yes ter t PP=Pol ypropyl en » PS = Pol y styrol 

MANUFACTURER: Bu=6urndy* Ex=Exar * Fc=Fai rch i 1 d ? GI=General Instrument 
HP = Hewlett Packard* ITT= Intermetal 1 * Mot = Motor ol a » 

NS= National Semiconductors^ Ph = Phi lips* Ra=Raytneon, 

S i g= S i gnet i c s * S i x = S i 1 i con i x * St = Studer T 
TI=Texas Instrument 



ORIG 83/01/20 (01) 33/12/16 (02) 34/02/08 (03) 84/10/04 

S T U D E R (03) 84/10/04 TA MONO- IN PUT-UNI T-B-4CH/8CH 



1.912.120.00 
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